CALHOUN COUNTY APPRAISAL DISTRICT 
5 YEAR HISTORY OF TAX RATES 


Jurisdiction 

Code 

2018 Tax Rates 

2017 Tax Rates 

2016 Tax Rates 

2015 Tax Rates 

2014 Tax Rates 

M&O 

l&S 

Total Rate 

M&O 

l&S 

Total Rate 

M&O 

l&S 

Total Rate 

M&O 

l&S 

Total Rate 

M&O 

l&S 

Total Rate 

Calhoun County ISD 

SOI 

1.0401 

0.2535 

1.2936 

1.0401 

0.2535 

1.2936 

1.0401 

0.2535 

1.2936 

1.0401 

0.2535 

1.2936 

1.0401 

0.2368 

1.2769 

City of Seadrift 

C02 

0.5400 

0.0000 

0.5400 

0.5350 

0.0000 

0.5350 

0.5000 

0.0000 

0.5000 

0.5000 

0.0000 

0.5000 

0.4966 

0.0000 

0.4966 

City of Point Comfort 

C03 

1.0286 

0.0000 

1.0286 

0.9960 

0.0000 

0.9960 

0.9156 

0.0000 

0.9156 

0.9156 

0.0000 

0.9156 

0.6370 

0.0000 

0.6370 

City of Port Lavaca 

C04 

0.7213 

0.0731 

0.7944 

0.7200 

0.0744 

0.7944 

0.7154 

0.0746 

0.7900 

0.7123 

0.0777 

0.7900 

0.7095 

0.0805 

0.7900 

Calhoun County 

G05 

0.4539 

0.0361 

0.4900 

0.4537 

0.0363 

0.4900 

0.4544 

0.0356 

0.4900 

0.4559 

0.0341 

0.4900 

0.4577 

0.0323 

0.4900 

Calhoun Port Authority 

NV6 

0.0010 

0.0000 

0.0010 

0.0010 

0.0000 

0.0010 

0.0010 

0.0000 

0.0010 

0.0025 

0.0000 

0.0025 

0.0030 

0.0000 

0.0030 

Water Control & Improvement District #1 

W07 

0.0399 

0.0000 

0.0399 

0.0471 

0.0000 

0.0471 

0.0580 

0.0000 

0.0580 

0.0565 

0.0000 

0.0565 

0.0571 

0.0000 

0.0571 

LaSalle Water Control & Impr. Dist. lA 

W08 

0.5700 

0.0000 

0.5700 

0.5700 

0.0000 

0.5700 

0.5700 

0.0000 

0.5700 

0.5700 

0.0000 

0.5700 

0.5700 

0.0000 

0.5700 

Drainage District #6 

DD6 

0.0357 

0.0000 

0.0357 

0.0329 

0.0000 

0.0329 

0.0375 

0.0000 

0.0375 

0.0320 

0.0000 

0.0320 

0.0285 

0.0000 

0.0285 

Drainage District #8 

DD8 

0.2889 

0.0000 

0.2889 

0.2845 

0.0000 

0.2845 

0.3006 

0.0000 

0.3006 

0.2964 

0.0000 

0.2964 

0.2996 

0.0000 

0.2996 

Drainage District #10 

DDIO 

0.2217 

0.0000 

0.2217 

0.2077 

0.0000 

0.2077 

0.2039 

0.0000 

0.2039 

0.1957 

0.0000 

0.1957 

0.1822 

0.0000 

0.1822 

Drainage District #11 

DDll 

0.1836 

0.0000 

0.1836 

0.1839 

0.0000 

0.1839 

0.1789 

0.0000 

0.1789 

0.1719 

0.0000 

0.1719 

0.1740 

0.0000 

0.1740 

Port OConnor Imp. Dist. 

MUD 

0.2459 

0.2841 

0.5300 

0.2300 

0.3000 

0.5300 

0.2300 

0.3000 

0.5300 

0.2300 

0.1400 

0.3700 

0.2400 

0.1300 

0.3700 

Port OConnor Imp. Dist. Defined Area #1 

DAI MU 

0.4700 

0.0000 

0.4700 

0.4700 

0.0000 

0.4700 

0.4700 

0.0000 

0.4700 

0.6300 

0.0000 

0.6300 

0.6300 

0.0000 

0.6300 

Groundwater Conservation District 

GWD 

0.0098 

0.0000 

0.0098 

0.0100 

0.0000 

0.0100 

0.0100 

0.0000 

0.0100 

0.0100 

0.0000 

0.0100 

n/a 

n/a 

n/a 
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